L.s. 1.365. 


Aleg. 208. 


Sprawozdanie 


komisyi petycyjnej z petycyi Rady gminnej w Horodence L. s. 1.365 
w przedmiocie zarzutów podniesionych przez członków gminy Horodenki 
przeciw Zarządowi gminnemu. 


Wysoki Sejmie! 


Rada gminna w Horodence podała przez zastępcę naczelnika gminy Adolfa Teich- 
mana petycyę i załączyła do niej odpis uchwały Rady gminnej z dnia 4. Stycznia 1888. podpi- 
sanej przez 27 radnych, na dowód, że podana przez 25 mieszkańców gminy Horodeńskiej 
petycya jest mylnie podana, jakoby ci podpisani byli radnymi gminy, że oskarzenie wniesione 
do Wysokiego Sejmu przez powyższych mieszkańców gminy jest nieprawdziwe, że urzędowanie 
Ziwierzchności gminnej odbywa się prawidłowo, że postawienie bazaru nie spowodowało pożaru 
w Horodence, że gmina jest zadowoloną ze swego naczelnika JW. Jakóba br. Romaszkana, 
którego w przeciągu 18 lat pięć razy naczelnikiem swoim wybierała, że Jakób br. Romaszkan 
bardzo wiele łoży ze swego własnego majątku na podniesienie dobrobytu gminy, że Rada 
gminna uchwaliła wnieść oskarzenie przeciw potwarcom , którzy w petycyi do Wysokiego Sejmu 
podanej nieprawdziwe fakta przytoczyli, a które to fakta Rada gminna uchwałami sprostowała. 
Gdy Wysoki Sejm pierwszą petycyę Wydziałowi krajowemu do urzędowania odstąpił — więc 
komisya petycyjna wnosi: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 
Petycyą do L. 1.365 odstępuje się Wydziałowi krajowemu do dalszego urzędowania. 


A. Golejewski, Feliks Plawicki, 


przewodniczący. sprawozdawca. 
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